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Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça: a queda de 144 metros do sul capixaba
O Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça é uma área protegida de Mata Atlântica nos municípios de Alegre e Ibitirama, no sul do Espírito Santo. Foi criado pelo Decreto 2.220-R, de 19 de fevereiro de 2009, com 162,5 hectares, para proteger a cachoeira que dá nome ao parque. É administrado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
	Ficha	Dados
	Nome	Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça
	Categoria	parque estadual (proteção integral)
	Administração	Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)
	Estado e municípios	Espírito Santo; Alegre e Ibitirama
	Bioma	Mata Atlântica
	Área	162,5 hectares (Iema); 162 hectares calculados pelo CNUC
	Criação	Decreto 2.220-R, de 19 de fevereiro de 2009
	Plano de manejo e conselho	Tem conselho; o CNUC não registra plano de manejo (julho de 2026), mas o Iema informa que o plano oficial saiu em 2025

Os dados do quadro vêm do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) e da cartilha do parque publicada pelo Iema.
Onde fica
O parque fica no sul do Espírito Santo, a cerca de 225 km de Vitória, entre Alegre e Ibitirama. A cachoeira fica no rio Braço Norte Direito, que deságua no rio Itapemirim, e tem uma queda de 144 metros. A água forma uma névoa de gotas, a “fumaça” que dá nome ao lugar, segundo a cartilha do Iema.
O que protege
Segundo a cartilha do Iema, o parque protege:

	a Cachoeira da Fumaça e o córrego Graminha;



	118 espécies que só existem na Mata Atlântica;



	10 espécies de plantas ameaçadas, como o xaxim;



	27 espécies de plantas registradas pela primeira vez no Espírito Santo;



	animais ameaçados, como o gato-do-mato-pequeno.



Desde a criação, a cobertura de floresta do parque cresceu 18,7%. Em 2023, mais de 26 mil pessoas visitaram o parque, segundo o Iema.
Você sabia?
Uma planta foi descoberta dentro do parque: a Dalechampia seccoi. Ela está classificada como criticamente em perigo de extinção, segundo a cartilha do Iema.
Como foi criado
Em 1984, um decreto estadual declarou a área de utilidade pública, primeiro passo para protegê-la. O parque foi criado em 2009. O conselho foi instalado em 2010, a zona de amortecimento (faixa de proteção em volta do parque) foi definida em 2016 e o plano de manejo oficial saiu em 2025, segundo a cartilha do Iema.
Pela Lei 9.985/2000, num parque só são permitidas a pesquisa científica, a educação ambiental, a recreação e o turismo ecológico, conforme o plano de manejo. Os outros parques do estado estão em Parques naturais do Espírito Santo.
Resumo: principais perguntas e respostas
Onde fica o parque estadual da Cachoeira da Fumaça? Entre Alegre e Ibitirama, no sul do Espírito Santo, a cerca de 225 km de Vitória.
 
 Qual é a altura da Cachoeira da Fumaça? 144 metros de queda, segundo o Iema.
 
 Por que se chama Cachoeira da Fumaça? Porque a queda forma uma névoa de gotas que parece fumaça.
 
 Quando o parque estadual da Cachoeira da Fumaça foi criado? Em 19 de fevereiro de 2009, pelo Decreto 2.220-R.
 
 Qual é o tamanho do parque estadual da Cachoeira da Fumaça? 162,5 hectares.
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